T 
IGNACY FLESZYNSKI 


Oficer 1g0 pułku Ułanów b. wojsk polskich z 1831 r. ozdobiony 
złotym krzyżem „Virtuti militari“ 


przeżywszy lat 73, po długićj chorobie d. 25 Czerwca br. zasnął w Panu. 


Wyprowadzenie zwłok ze Szpitala św. Łazarza nastąpi w dniu 25 bm. to jest we Wtorek o godz. 4 


popołudniu, na które Kolegów i Znajomych Zmarłego zaprasza się. 


